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Tametsi non desini qui oculo irretorto raortent 
tueantur ipsamque lacessere valeant, verumta- 
men quemlibet arbitrar, fortissimo Iicet pecto- 
re, animis defecturtun quum seenni anxietatem 
poenasque repntet interitnm afflietantes illius, 
qui virus adboc in sepulcrum conjicitnr. Mens 
siquidem vieta ex teterrima scena refugit ; qoid 
enim crudelins concipi potest, quum civis quimor- 
tuus ducitur ex somno (heu cito nimis mortis 
somno dijudicato) excitatur, simulque omni ex 
parte suae conditionis horroreiu persentit, ìh- 
tegraque propriae vitae conscientia, sibimet vi- 
tam perpetuo negata» cognoscit, seque immu- 
tabili prorsus fato ad mortis regnuni propul- 
sura ? — Ncque profecto saevities magis dirum 
unquam obtulit tormentoni, quam quo Romae 
olim Vestae sacerdos, simul ac culpae proxima 
innotuerat, multabatur. lllud tamen poenae ce- 
der^ existima, qua ignavia vel et improbitas 
cives acquando damnavit fallaces mortis cha- 
racteres prae se ferentes; quìppe quum, animo 
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tale in ad nccem antea disposito, hujas acerbi- 
tas quidquam leniri potuerit. spesque fortassc 
acccsscrit non nimis serae judicuni misericor- 
diae. 

Qaonam ilaque terroris sensu majores no- 
stri percclli debuerunt ad praesentis usque sae- 
culi initium, dummodo ad id animum verte- 
rent, metaiqne tot cxcmplorum civium vita 
adhuc gaudentium conditorum aliarn quoque 
adderent doloris causara , quod vel leges sile- 
rcnt vel frustra imperarent! Nec absque hor- 
rorc senlentiam Dnzer referi mus raajorem fuis- 
se illorum nuincrum qui viventes sunt humo 
mandati , quam qui consulto necetn sibi con- 
scisccrent. Post ea haudquaquara rairabimussi 
Lutetiae Parisiorura Professor Thouret, si ilio- 
Stria Winslow aliiqne suprerois in tabulis ca- 
vercnt ne quid periculi in sui inhumationibus 
subessc posset. 

Nostris sane temporibus leges providae no- 
bis poenarum crudelissimam di rum u n t : seri quem 
non latuit per nonnullorum volontatem et ne- 
fas irritas interdum evadere posse, non ille stu- 
pescet, si contra quorundam timorem, rationis 
argumenta carcant effectu, iidemqnc, ne dein- 
ceps in adeo tcrrificum discrimcn verscntur , 
suprema die , post etiam incassum auxilii mo- 
dos tentatos , praecipiant ut analomiciim cui- 
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trum saae vitae rcstitntionem impediat nimis 
tardam et miseram, uti praeclaro contigit Ma- 
jor. — Fors nostris ctiam diebus si tumnlorum 
silentium adire liberet, cadaverini] mutatac cu- 
bi tas rationes , digiti et membra cerna minibus 
erosa in fuga capcssenda, mpdiqae desperatio- 
nis civium metum probarent. Nec temere id 
loquutum credatur: Gallia enim, dam recens 
regiones late cbolera va&taret, exemplum 
protolit cujosdam e saevissimo hoc Simplicio 
servati per gemitus dam in sepulcrum descen- 
deret editos: atqae ctiam apnd nos eventus 
novissimi docaeront nonqaam medicornm sa- 
li» esse diligentiam in judicio de morte infe- 
rendo, si quid dubii solom sopersit 

Causas perpendentibus per quas tam anli- 
quitus tum recenter viventiam inhumalioncs 
evenisse accipimus, qnidqne in ipsarum accele- 
ra lione pe rieuli inesse possit dignoscere datar, 
variae nobis recensendae veniunt: arduum si- 
quidem est qnandoquc a priori sive a quibus- 
dam indiciis verae mortis praesentiara statuere; 
judicii errores interdum ex ipso medico singulo 
in casa non ab artis defeda proficiscuntar; ac- 
cedi! inseitia, maligni tas familiac, affìnium etc. ; 
bue quoque refertur timor detrimenti, qaod ex 
cadav eris conservatione saperstitibus immincre 
potcst: denique supcriore aevo, hodiequc ccr- 
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tis saltcm regionibos, legnm de re defieientia. — 
De harum singula disquirendum snscipinius. 

Si putredo excipiatur , qaac j ti di cium de 
mortis praesentia certom a posteriori proferre 
concediti cetera, ex quibus hoc ipsum infertur, 
indicia amhiguitatem dumtaxat pariunt, quorum 
complexui fides innititur ad veritatem magie 
accedens. Dubium ili ud vero majus adhuc esse 
rontendimus si de statu morti prorsus simili 
agatur plernmque quosdam morbos seqoente. 

Hic aotem non erit qui cam Louis oppro- 
briosum dncat arti medicae dabitationem tan- 
tum ex obitus ebaracteribus obtincri : nec cor- 
nam medicum pudeat video si dum ex cete- 
ris signis veritatem trahere neqnit, putredo 
utpote certìssimum indicinm ipsi relinquitur: 
quid inde inferetur, si yeram adepturi cogni- 
tionem, ad ipsam attendendam censemus? Ut- 
cunque denique sit , dubium ex reliquia phae- 
nomenis inductum perìculum arect ipsis adhi- 
bendae fidei. — Quod si medici et philosophi 
admodum laborant quum vitae nataram defi- 
nire enituntur, quare mirum habebitur, si quo 
pacto vitac essentia velatur, ita etiam difficile 
sit statuere an eadem desiverit in organismo , 
jadicantibus ex phaenomenis , qnae opponon- 
tnr quidem bis quibus ipsa manifestata r, hand- 
quaquam vero hisquae cjusdem sistunt naturam? 
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Illa a ut erri in di eia ex qui bus de mortis exi- 
stentia plerumque conjicitur ad vitam animalem 
potisssimum referuntur quatn ad organico-ve- 
getalem, et ad raotum externum spectant (late 
sumptum), sensum, ternperiem et v itale m tur- 
gorem; conscienti am ceterasque animi facili- 
tate» omittendas censeo , qoae nempe deesse 
et adesse possunt quin sese quocunque modo 
enunciente speciraenque praeclarum exhibent 
catalepsia praecipue laborantes quidam , qui , 
tes tan tibus Pougens, Van - Helmont aliisque , 
intellectus retinent dotes (interdum etiam ala- 
criores factas) sensoumque externorum vicem 
gerii Organon peculiare minime buie facultati 
dicatum. Mulieris cujusdam stomachi orificium 
impressiones singoli scnsus proprias excipiebat. 
Fuerunt ex his, qui, animo recepto, suae sortis 
horrorem descripserunt, quam passi sunt dum 
sibi justa agebantur, de bis jam conscii simul- 
que suam poenam qaapiam ratione patefacc- 
re prorsus impotes, nisi terrorem quidam na- 
turali indicio, exempli causa sudore ad faciem 
expresso, uti quandoque e veni t , ostenderent , 
incolumesque per ipsum praesentibus cogni- 
tum evadereot. 

Signa autem specialia de morte probahilita- 
tem tantum inducentia haec sunt: respirationis, 
ctrcolationis, caloris defectus: macolae, striae etc. 
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ob humores in variìs partibus resides : corneae 
opacitas : oculortim universaeqile cutis flacei- 
ditas; manaum transparentiae absenlia ut et 
contraetilis vis mnsculorutm rigiditas artuum. 
Talibus indiciis licet praesentibus vita intima 
quamvis vel maxime infirma adesse poteste spon- 
te dein vel per auxilia ad integranti suaro vim 
revocanda. Sic non adeo hic status ex biennali 
differì letbargo animalium quorundarn et somno 
quasi ad vitam animalem spectanti aequiparari 
posset. — Put redo vero indicium certuni adden- 
dum: vix fere memorandas erit totius corpo- 
ris frigidus sudor utpote character incertis- 
simus. 

Vita Hcet vigente respirationem intercipi , 
haneque adesse posse dum illa extincta vi- 
detur innumera facta teslantur. Tum etiam 
respiratio vere peragitur , licei sensibus nullo 
modo percipienda: ncque enim satis habe- 
mus, ut ejus defectum statuere velimus. proba- 
tiones afferro vel facis accensae vel plumae 
prò ore dispositae illius, qui mortuus putatur. 
Eam quidem abesse e&istimare conceditur in 
submersis et strangulis, quamvis quisnam con- 
tendere posset illos materiem licet tenaem ex 
aere aqua inclaso haurire non posse , in his 
autem vias respiratorias omnino clandi et qua- 
licunaue denique asphyxiae casu sanguinis tne- 
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tamorphoses per respiralionem inductas perfici 
quoque ncquire ab aere paro» eutii ingredienle? 

Eadem argnmenta quoad circtilatìonem re- 
ferri possenti scimiis cnim voluntatis imperio 
quosdam ipsam cohibere.> alios vero ruillam. se- 
cunda quamvis valetudine, praebere pulsatio- 
nem (ut Berrvai de muliere perhihel) arteria- 
rum tcnuitatis causa , earum silos profóndi , 
vel vis imminutae et debilis sanguinis circuitus. 
Illustris Ualler indi* ium certaemortis assumit 
ex cordi* irrilabiKtatc perfecte cessante, sed 
qui id cruere poteris nisr ex circulationis sym- 
ptómatibus? haec vero an semper sensibus pa- 
tent licet circuitus aduc adimpleator? Exinde 
ergo apparei sententiam rialter idem prorsus 
valere ac si qui* assereret: vilae defectus est 
signnm raortis compertum. 

Maculas livida» , corneae opacitetem , oculi 
delapsnm et flacciditatem sicuti pbaenoreena 
ex circulatione pendentia omittimus. Duo es- 
trema certa indicia a Louis et Winslow cen- 
sente* ; sed relata argomenta ipsis opponuntur. 
Portai corneae transparentiam in quibusdam 
subita nece pcreraptis triduum post mortem 
duravissc observavit : ea facta, juxta Frank sen- 
tentiaro, praedietorum opinioni objici possent: 
bic tamen dubitare conceditur eo temporis in- 
tervallo vitam omnino abfuisse. 
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Corporis imminntus calor ex circalationis 
et respirationis conditione provenir idem ita- 
quc ac aotea loquuti sumus repetendam. Notan- 
dom vero juxla Bicbat , in subita potissimam 
morte, praecipue aatem in aspbyxiis. calo- 
rem diutins ac in cadaveribus reapsc tali- 
bus perseverare; vita nempe organica huc- 
dum vigens tali nota prò di tametrì circui- 
tas homoram , qoi qaidera prò parte tempe- 
ricm sustinet, corporis sensibus absolute la- 
tea t. Frank facta borni nis fulmine perculsi pro- 
fert et aliorum apoplexia correptorum, qui fe- 
vera ex ti ne ti diu calorem servarunt; quispiam 
fortasse tolia excipiet exempla ; sed potest ne 
asserì hisce in casibus de vera morte actutn 
foisse ? 

Quoad contractilem vim attinet sensu fatto- 
ri sumptam memorare sufEciat ipsam quoque 
post interitum adesse, ut electrici fluidi alio- 
rumque stimulortim in capite truncatos expe- 
rientiae testantur. Sphincterum relaxationis et 
generatim musculorum vis cessationis argomen- 
ta qui vis infirmare potis crit. Hic vero secus 
ac Legallois sentiendum esse censeo , qui ex 
carotidum vacnitate signum band dubium roor- 
tis trahit tura quoque cara cor distincte pul- 
sus edere pergit; enim vero quum phaenome- 
non ex ablata circulatione produci nequeat , 
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tantummodo vii con trac ti h« defedai tribuen- 
dum putamus , quod quoque evenit vita licet 
quispiam fruatur. N 

Nec sensus abolitio ma^is ponderis adipisoi» 
tur: quot enim , ut celerà praetereamus , sub 
mortis specie cruciatus saevissimos non sunt 
perpesai quin vel minimum conquererentur , 
a ut dolo rem quoquo pacto manifestarent? 

Oppngnatum admodum argumentum illud ca- 
da vcricae riciclila lis fuit Orlila enim post ipsam 
vaniira recenset ad putredinis evolutionem at- 
tendere, quam semper haud dubie antecedere 
contendit. Etiamsi autem ille vir vcram cada- 
veri rigidatem ex aliis ejusdem speciebus se- 
jungere conetur (submersorutn videlicet, mor- 
b unirci nervos affieientium, syncope perculso- 
rum età) nihilominus eviclum est ipsam non 
se m per adesse, ideoque tum certiora signa ex- 
pectanda. Frank nobis specimen exbibuit phthi- 
sici cujusdam, in quo, putredine evoluta, mem- 
bra flexilia perstiterant : id quoque observayit 
De-Hacn idemque homines docuerunt in aspfay- 
xiam prolapsi ex rapo rum carbonis ani acidi 
carbonici inspiratione et deinceps intererapti. 
Haec itaque argumenta Louis sententiae oppo- 
nuntur, qui nullum defnnetum declarabat dum- 
modo flexibilia membra reperirei. Adjiciendum 
insuper rigiditatem ipsam ant sero nimis com- 
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parere posse ant cito poU ruorlem et jam de- 
lìcere priusquam medicus aegrum visurns eatn 
dignoscere vai cai. Quod si verti» en da verini s 
rigor ex spari is rito Fece ma tur ?ummae qui- 
dem signum erit probabilitalis, ut caloria ani- 
malis absentiae eflectus , sed nunquam dubia 
absolate tollit. Iromo mortis probubiliutem tura 
fiolum eraendam posse duco , quum rigorem 
corporis non ex forli musculorum contractione 
pendere coropertam fuerit; tane enim iis in 
organis actionem, ideoque vitam concipere ne- 
qui mas. 

Quoad putredinem special , fa eia, ratio- ipsa, 
auctoritates denique in id un ara conveniunt 
ut mortis rraesentis certissimum probent si- 
gnam: ea est riempe destructionis in dici ora, sta- 
tus scili cet vitae oppositi, ncque hojas sub in- 
fluxu perfici posaci, qoae legibus externae na- 
tarae sese v indicai, qua rum imperio jam pare* 
cadaver. Hic tamen quoque Haller summa nos 
docuit diligent ia uti : nam si corrapttone piane 
evoluta ancipitcs esse oronino non datar , ca- 
da veris odor, exhalationes, quae propriae quo- 
que sunt organis sphacelo deprebensis vitae 
tempore, et quaedam putredinis in superficie 
corporis species deceptionis quandoque causae 
esse consueverunt. Tbiéry quoque opinio est 
putrefaclionem tnm solum certitudinem de mor- 
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te inducere posse quum alia sequitur pbaeno- 
mena ejusque signa ad partem non circurascri- 
buntur, veruni ad totum extendunt u r corpus. — 
Ncque hic praetereundum nos magnani acqui- 
rere probabilitatem, et ferme contenderem cer- 
titudinem, de morte si ad effectus ustionum in 
organismo attendemus: siquidem compertum 
babemus si illae in viventi peraguntur maculas 
rabras punctum ustum circumdantes prodi nec 
non phlvctenas seroso humore refertas : veni ni 
nil prorsus contingere si in organismo vita or- 
bato. 

Quid si praeter potrefacti onero ceteri cha- 
racteres ancipites sunt etiam solitis interitus 
casibus, quem scilfcet antecesserant morbi chro- 
nici vel acuti in quibus, vel maximum proba- 
bilitatis funda mentimi de morte jndicanda adi- 
piscamur: eo magi» dubia fiunt quum mortis 
specie!» comi tan tur morbos quosdam scruta e. 
De his quin characteres singillatim exponamus^ 
tantum monere sat erit ad ipsos referri, prae- 
ter asphyxiae varias specie*, systematis nervosi 
aflectiones, sjstematis insuper sanguinei (uti 
apoplenias, syncopen, sanguinis copiosas amis- 
•iones) denique qui peculiaribus venefici is tri- 
bountur. Addemus solummodo inter fallaces in- 
teritus casus frequentius illos occurrere asphy- 
xiae , oh varias 9 quas complectitur species , 
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hvsteriae, lethargi et syncopes : minus vero pe- 
rìcoli afferentes (quoad facililatcm attinet ai- 
gna ad vitam revocationis probabilia reperien- 
di) illos exhiberi asphyxiae per aèrea mephiti- 
coa, in quibus riempe dia calor servatur, ruem- 
braque suam reti neri t flexibilitatem. 

Tarn apud veteres, tum apud recentiores 
esempla frequentia infausta admonent medicos 
etsi sagacissimos signa mortis fallacia decepis- 
se. Horrorìa profecto senso a Valerio Maximo 
aliisque Romanis scriptoribas accipimos acquan- 
do, nil legibus profìcientibus, miseros qoosdam 
nondum peremptos ad rogum raptos re? ixisse 
ignis ardore excitatos, cojos tandem vi subje- 
cti, certa nece mortis imagine succedente poe- 
nas s ubi veruni ad quas ignavia damnabat; im- 
pera tor Zeno vi ve n s adhoc sepolcro mandatos 
beo seros nimis gemitos inde mittebat non 
nnqoam ad aurea substitoti tvranni perventu- 
ras. Nec minus animo movemor quum pro- 
pioribus aetatibus intelligimus ex anatomico cul- 
tro vitac quandoque restitutum queradam ex 
opinione defunctum , sed tantum donec sui 
percussorem cognosceret, ipsumque desperatio- 
nis ulula tu argueret quod se gravi eripiena 
sonino crodeliter traderet neri: atqoe simili de 
causa Vesalii nomen suopte aevo execratom 
nec absque labe ad nepotes transgresfdto, ejus- 
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que sors dolore deperdi li salutares monitus me- 
di cis suppeditabunt: ncque satis sedtllos esse 
ediscenU postquam ipsis eventus innotescat il* 
lius Anglicae nobilis mulieris, qoae ex hysterico 
accesso correpla et demortua jam habita per 
ammani viri vitae ejasque aflectui est restituta 
solam post diem nonam asphyxiae; sic etiam 
illius pbthisici hospitii Paderbonae , qui post 
supremum anbelitum custodiae t radi tus est usque 
ad diem decimam nonam qnod tantum signa 
putredinis vigesima obtnlit; illius lethargo 
(fìx credibile) deprebensi, qui inter vitam mor- 
temqne ad qoatuor usqne menscs nutavit. Sed 
tot exempla referre frustra laboro , quum co- 
gnomina per gentes immortali tati mandata qu ae- 
que vivcntium inbumationes designant perpe- 
tuo bortentar ad humanitatis officia in cives 
praestanda et ad mores vit andos qui inter non- 
nullos medicos vigent Neque enim parcendum 
ullo pacto yidetur iis. qui ubi opus sit certitu- 
dinem de morte sibi parare renuunt, aut ad 
eandem acquirendam minime dant operam omni 
ex parie, aut dubia cognita morte vel absolute 
opem ferre negligunt aut Ievitcr munus adim- 
plent; animo praeterea aliquando evicti irritos 
fore conatus simul ac eos inceperìnt relin- 
quunt, quin intelligant si quid spei subesse 
possit sedula hoc assequi auiiliorum administra- 
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tione: obliviscantur iidem quantum doloris me- 
di< is fu cri t, qui bus tal mi socordiam conscientia, 
et lugubre* inde produetos effeotus exprobra- 
ret Neque sane ad id unquam aninrum verte- 
runt nullum morti» genub esse, in quo con tra 
medicorom maxime expertorum absolutam sen- 
tentiam miseri non revixerint, quod etiam quan- 
doque accidit qaam ridendum videbatur auxi- 
lia afferre ; arcanae adeo sunt leges natnrae , 
totque yiae praesto sunt ut vitae lumen ferme 
extinctum novitus accendatur- 

Silendum non est de pravis apod aliquos nio- 
ribus, quos rei sola improbitas suggerit, vel 
timor ex putredine detrimenti temporibus po- 
tissimum contagiorum et epideraiaram , vel 
quum de morbis agatur praeproperae corru- 
ptionis. Longe quidem absum quod inficiar ef- 
fectus putredini» in superstite* nocuos esse , 
facile contagia , miasmata etc. diffundi , nec 
horrorem doloremque etiam praeteribo eorum, 
apud quos unicum cubiculum, fors etiam uni- 
cus grabatus cadaver una cum ipsis excipiunt: 
nihilominus an illis ignoscendum, qui timore 
contempto mortem suis crudclissimam patrandi, 
falso in antcccssmn horam indicant intcritus 
auctoritati, et moltimodis incfficaciam promo- 
vent prò parte auxiliorum in ancipiti morte, 
quum eam nempe scrius medico enuncicnt , 
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quandoque pulvinar morientibos capiti suppo- 
situm cripiant (tali pacto aliquibus in casibus 
apoplexiam cerebralem nbi adsit augentes), 
quum natnrales meatus ne lintea foedentnr 
praeelaudant, vias aeri ideo intercipicnt cs, in- 
deqne respirationis functionera, qoae etsi sensi* 
bus inconspicaa perfici posset, qaum frigori, ae- 
rÌ8 vicissitudinibus corpus inconsulto exponant, 
quum omnia prò justis faciendis parente et si 
infelix revixerit adeo commoveatur nt dubius 
obitus in verum convertatur: denique quum 
propter vilem avaritiam ab aegro visendo me- 
dicum prohibcant, qui fortasse illum servasset? 

Antiquitns naturae leges mortales sequentes 
credere possumus in discrimine versatos mini- 
me fuisse suos viventes adhuc sepeliendi: ve- 
rum corpora, quae iis nullum injicerent hor- 
rorem sepulcro condenda enrassent, quum pri- 
mum corruptionis signa ostendissent , tali ra- 
tione ca ex suis sensibus nausea affectis arcen- 
tes. Inhumalionum inde origo quae combusti o- 
nem praecedere debuit, namqne haec majorem 
quemdam cultuin populorura supponit. Veteres 
gentes hoc naturae systema prosequentes audi- 
mns: Pcrsis non nisi post putrefactionem se- 
peliendi mos erat: Graecis tcrtiam post dicm 
ab interitu, Lacedaemoniis serius adhuc: apud 
Uomanos septem usque dics decurrebant : in- 
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terim cadaveri suppetiae praesto crani ad fa- 
cera, ti fors tulisset , vita e novitus accenden- 
dam, ad quae referantur lotiones, nnctiones , 
prae fica rum conclamationes, aeri eorporis apta 
expositio etc; nos lamcn tristi a inter co» 
exempla retulimus. 

Post e a pigui t furai tan ncpotct cultioris ae- 
vi et ditionum maxime totius Europa e floren- 
tium, apud quos leges tristissimis eventibui fa- 
ve re nt eosque imo de cerner e nt. Saltem hoc 
adjiciam: in Galli a post annum ij3o cada ve- 
ra secanda concedebantur duodecim horis ab 
intenta elapsis; si hic anceps fuisset post ?i- 
gin ti qnatuor. Extremom hoc spati um prò hu- 
matione anno i8o5 statntom fuit. Qni reipo- 
blicae muneribos peculiaribus fungebatur (pror- 
sus medicinae aliena») jubebatar judicium de 
morte enunciare; ad quem si de neonatis de- 
functis agebalur (vel talibus melius babitis) 
iidem ferebantur ; ipse in tabulis eorum nomi- 
na referebat nil satagens an reapsc vita ca- 
re rent, an per scelus periissent» 

Hodie ea omnia praecavent leges sapfentes: 
quae hic locorum pcrvulgata est vigesima octo- 
bris 1 838 de inhumationtbu* patefacit quam 
opus foret ut illis efficaciter consulcretur. Me- 
dicis in ipsa vel maxime diligentia in sententia 
de intenta cxhibenda , scdulitas in aaxiliis 



Digitized by GoogI 



dubiae morti ferendis, Fides in tabuli» mortua- 
riis conscribendis , severitas in tempore ad 
inhumationem decernendo praecipitur, quod 
tamen jure meritoque, pronti necesse lit , iis- 
dem medicis augere interdum vel breviare con- 
ceditnr praeter horarum quadraginta octo nor- 
male spatium: qnod tantum jn xia tempestatene 
pntredinis cvolutionis ratione babita • moderari 
potest. 

Generose et humanissime sensit qui priraus 
mortuaria instituit cubilia; ipse miseria, quibus 
secns snb oculis assidue dulcis propinqui siste- 
ret cadaver, dolorem imminuit; quibus inopia 
Tel et segnities dubiae morti officia praestan- 
da moratur opem eam ferendi rationem sup- 
peditavit; metum abstulit ob pntredinis, con- 
tagiorum etc. effectus, qnodque denique vel 
maximi censeo terrorem delevit, quem discri- 
men hominibus injecerat viventium adhuc hu- 
raationum. Sic cnnctae gentes illustri Hufeland 
grates persolvent, qui primo esemplo snb fine 
praeteriti saeculi Vimariae prodito harum insti- 
iutionom stndium per provincia^ diffudit £u- 
ropae. 




Digitized by Google 



»3 

THESES DEFENDEìND/E 

* 



In quibus respirano vel arbitrio vel vi coactis 
intercipitur Botai foramen non perfecte clausum 
admittere necesse non esU 

II. 

In capite truncatos cito institutae experientiae 
crudele* ducendae. 

III. 

Rejicienda sentendo: Quibusdam mortis appa- 
renti casibas, si patredo evoluta non fuit. id 
conservationi motimm tonicorum tribuendum 
etsi vel maxime debilium in organismo. 

IV. 

Quo major vita vigente organicarum partium 
irritabilità* eo citior cum morte ejusdem abolitio. 

V. 

Quae vim vitalem adaugent eam quandoque in- 
Jringere valent; nullatenus quae deprìmunt con- 
trarium pariunt effectum. 

VI 

Vita semper ex vita. 
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